L 


Novidades do WinCC Unified 
V18 


SIEMENS 


Os requisitos para sistemas de visualizacao 
...estao mudando! 


Um software com alto Obtenhaacessocom _ Fluxo de dados Atenda aos requisitos 
nivel de reutilizacao ampla gama de continuo entre especificos do setor com 
dispositivos departamentos opcdes prontas para uso 
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WinCC Unified Web Clients permitir o acesso ao tempo de execucao com 
todos os navegadores modernos, independentemente do sistema operacional 


Completamente independente da 
Obtenha acesso ao tempo de execugdo OPeracao no local ou outros clientes da —_A confidencialidade, integridade e 


com todos os navegadores HTML5. web. Fechar uma sessao de clientenao —_autenticidade dos dados de producao é 
Independente do sistema operacional—  afeta a disponibilidade do servidor. assegurada pela consequente 

nao ha necessidade de aplicativos ou utilizagao de https, SSL e autenticacao 
plugins. do utilizador. 
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Use o WinCC Unified como plataforma de integracao para o seu Digital Factory 
Connect e integre ferramentas de terceiros com tecnologias de TI 


WinCC 
Unified 
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GraphQL 


Interface da Web do lado do servidor para trocar 
dados com aplicativos de terceiros 


Runtime Openness 

Interface de dados do lado do servidor baseada em 
.net para trocar grandes quantidades de dados com 
outros sistemas 


Open Pipe 
Interface de dados do lado do servidor para 


conectar ferramentas de software ao WinCC 
Unified 


Controles da Web personalizados 
Integre seus proprios controles e tenha acesso aos 
sensores dos clientes (por exemplo, GPS ou 
camera) 


Conectividade de campo 
Conectividade padrao para uma ampla gama de 


protocolos padrao (por exemplo, S7, Modbus TCP, 
OPC UA) 


Ferramentas 
de terceiros 


go | 


SIEMENS 


« 


O que torna o 
WinCC Unified 
System tao 


especial 
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Um sistema de visualizacao para 
todos os casos de uso 


Desde painéis de operacao simples diretamente 
na maquina até grandes sistemas em PC-Systems 


A mais recente tecnologia para 
aplicacoes a prova de futuro 


WinCC Unified usa a mais recente tecnologia da 
web como HTML5, JavaScript e SVG para 
fornecer funcionalidade em todas as plataformas 


Usabilidade consistente para 
engenheiros e operadores 


O WinCC Unified usa os mesmos controles em 
todas as plataformas para garantir a melhor 
experiéncia de usuario possivel 


Flexibilidade total na escolha do ambiente de execucao porque o WinCC 
Unified esta disponivel em todas as plataformas relevantes na automacao 
industrial 


WinCC Unified View of 


Things para casos de uso A nova geragao de painéis 
simples hospedados no PLC de gperacdo high-end com 


Multitouch, Industrial Edge 


Page 6 Unrestricted | © Siemens 2022 


Escalavel de sistema de 
usuario unico até aplicativos 
complexos e distribuidos 


Mostrar mais detalhes, i FRE Y* iy 


com base no fator de 
zoom 
Favoritos de propriedade ; 
Fem ee oor personalizada FORTE 


(reo ))) © wince Unified v18 310 
X gin s Visualizador 
de auditoria V1 8 


Telas Customizadas 


para Controle de 
90 mm 120 mm s > 
Parametros Centenas de extensdes e 
GraphQL melhorias para descobrir 
ea 


Reduza a pegada de 


Ile 
Illle 
IlIlle 


~—iy See eo Evclay Controle de diagnéstico 
Faceplates para melhor Pacotes de Suite do sistema com Matrix 
Padronizagao Licenca View 
SIEMENS 
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Standard 


. yy habilitado para a % 
Industrial Edge ES = uly 8 k 
y___\ 


TIA Portal Java Script Multi- Touch Tags 


Eee) 


Conjunto abrangente de 
controles de interface do 


Acesso remoto independente 
com Web Clients 


usuario 
i Gigabit Ethernet 
© Ampla gama de 
SIMATIC HMI Unified Comfort Panel mm «= «Certificagoes 
7’-21,5" GY © 
WinCC Unified Telas capacitivas Display Sistema Operacional Comunicagao 
brilhantes e duraveis \Z Industrial criptografada 
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90090299908 


Unidade de extensao opcional 
wv) Os acessorios sao 
compativeis 


e°? 
6 r IP65 geral 


Opcao de montagem para bra¢o 
de apoio 
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@o® 


Controles do Operador 


avn) 


Multi-Touch 


Ma 299990976 


SIMATIC HMI Unified Comfort PRO 


Telas capacitivas 
brilhantes e duraveis 


A 


2321 68 


“ 


Display 


Opcao de montagem para 
pedestal 


o q habilitado para 
Certificagées Industrial Edge 


4 ; 

4 =~ -—\ 

J = eS 1 ee Be 
qe Ss 


Y 


Sistema Operacional 
Industrial 


Facil acesso a todas as 
interfaces de hardware 


© 


Comunicagao 
criptografada 


SIEMENS 


Fraunhofer 
TESTED 
e E 


Dispositivo testado por 
Fraunhofer 


<a 


Engenharia compativel 
com Unified Comfort 
Standard 


Y 


Carcag¢a protetora contra 
estilhacos de vidro IK10+ 


Page 10 Unrestricted | © Siemens 2022 


FDA ECOLAB 


Certificado Certificado 


SIMATIC HMI 
Unified Comfort Hygienic 


A 
YY 7”-21.5” 


Telas capacitivas Display 


brilhantes e duraveis Vl 


oy 


Multi-Touch 


IP69k 


Recorte compativel com Unified 


Protecao 


q habilitado para 
Industrial Edge 


Sistema Operacional 
Industrial 


Comfort Standard 


Standard 


Comunicagao 
criptografada 


SIEMENS 


Clients — IHM e SCADA 


HMI Unified Comfort Panel 


Remote Client 
Operate 


Remote Client 
Monitor 
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[J 


Max. 3 external clients in total 


WinCC Unified PC RT 


Remote Client 
Operate Remote Client 
Monitor 


SIEMENS 


SIMATIC WinCC Unified 


WinCC Unified Pacotes especiais 


WinCC Unified PC 
start (1k) RT 


WinCC Unified PC (1k) RT 


Parameter Control (PC) 
Logging Tags (100) 
Report Execution 


1k Powertags 


v 

¥ 1 Local Client Operate 
i v1 Remote Client Operate 

¥ — 1 Client Monitor 
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WinCC Unified PC 
small (10k) RT 


* —WinCC Unified PC (10k) RT 


Parameter Control (PC) 
Logging Tags (1000) 
Report Execution 

Audit Basis 


10k Powertags 


1 Local Client Operate 
i 1 Remote Client Operate 
1 Client Monitor 


WinCC Unified PC 
medium (100k) RT 


* —WinCC Unified PC (100k) RT 


Parameter Control (PC) 
Logging Tags (2000) 
Report Execution 
Database Option 

Client Operate (1+1) 
Audit Basis 


¥ 100k Powertags 
Y 1 Local Client Operate 


¥ 3 Remote Client Operate 


¥ 1 Client Monitor 


WinCC Unified PC 
(max) RT 


WinCC Unified PC (Max) RT 


Parameter Control (PC) 
Logging Tags (5000) 
Report Execution 
Database Option 

Client Operate max. 
Audit Basis 


¥ Max Tags 
ee, v¥ Max Clients Operate 
Ff 


1 Client Monitor 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Principais novidades 


es 


Padronizacao 


oO 


Conceitos operacionais 


—_ 


RFID Login 


Clients 
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Eficiente 
Engenharia 


Funcionalidades 
Estendidas 


o° 


Engenharia otimizada 


Energy Management 


Diagnosticos 


Audit & Reporting 


Parameter control 


PM Addons 
SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Padronizagao - Faceplates Hierarquicos 


Estrutura PLC UDT “TANQUE” Faceplates Hierarquicos 


ISTE 


>» Engenharia de Faceplate em Faceplates 
> Sub UDTs conectados automaticamente 


» Manipulacao central de alteragées via biblioteca com 
manipulagao de dependéncias 


>» Sucessor de caso de uso para "Tela na tela" 


Projete Faceplates Unificados aninhados para realizar 
uma visualizagao hierarquica utilizando uma vinculagao 


Faceplates de dados ao seu PLC com apenas alguns cliques. 


individuais 
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WinCC Unified V18 
Padronizagao — Eventos e Tags internos para Faceplates 


Interacgao orientada a eventos 


Event Interface 


> Definir eventos para tipos de faceplate 

>» Use Eventos em Faceplates para Eventos de Item de Tela ou 
em Scripts 

>» Reagir em eventos em instancias do Faceplate (por exemplo, 
mudar de tela) 

>» Use parametros para transferir informagdes com os eventos 


Faceplate de tags internas 


> Tags especificas da instancia do painel frontal 
> Salvar dados ou calculos para uma instancia de faceplate 
>» Use tags frontais internas para dinamizagoes 


Page 15 SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Padronizagao — Integre controles complexos 


Faceplate Alarm View in Screen 


= He B32 of. | 
ge 
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Trend view 
> Mostrar tendéncias on-line especificas em Faceplates 


>» Mostrar tendéncias historicas especificas em Faceplates 


Alarm view 


> Mostrar alarmes especificos em Faceplates 


>» Use as propriedades da string de configuracao para definir 
um "Filtro de alarme" para instancias do Faceplate 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Padronizacao - Novos tipos de biblioteca 


Project library » Types > Motor > V0.0.1 


Options 


a 
Ue 


¥ | Project library 
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Manipulacao central de SVGs dinamicos via 
biblioteca 


>» Manipulagao central de alteragoes do SVG dinamico via 


biblioteca 
> Use tipos SVG dinamicos no projeto e faceplates 


Manipulacao central de Modulos Script via 
biblioteca 


>» Manipulagao central de alteragoes de modulos de script por 
meio da biblioteca 


> Use os tipos de Mddulo de Script no Projeto e Faceplates 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Engenharia Eficiente — Favoritos para propriedades 


Favoritos para propriedades de tela / objeto de 


ta 
tw 


Graphic 


Graphic - 


> Conjunto predefinido de favoritos 
> Adicionar/remover dos favoritos 


> Editor de configuracgoes favoritas 


an be imported and ed under Options > Seti ImportiExport 


Note 


The 


le -range, Radius X, Radius 
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WinCC Unified V18 


Engenharia Eficiente — Conversor de valores com expressdoes 


Events || Texts Expressions 


d property 


Condition 


| Properties | Events Texts Expressions 
%y Add property 3 Remove property 


Condition Border - width 


HMI_Tag_1' AND ‘HM... jax} 1 al 


Expressions 


Background - color Background - color - 


HMI_Tag_1° AND ‘HMI_Tag_2 


<@ AND OR NOT 
{HMI_Tag_1' AND 'HMI_Tag_2 


Page 19 


Properties Events Texts Expressions 


kethrough 


nt > Underline 


& Properties 


Fla... Background - color -> Alt... Background - color-> Fr... Border- width 


~ | 255.0.0 | Medium 


Nova guia Express6es 
Adicionar/remover propriedade 


Configuragao de expressao 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Engenharia Eficiente — Agrupar objetos de tela 
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Agrupar itens da tela 


> Agrupar itens selecionados 

> Um objeto de grupo é criado 

> Grupo em grupo 

> Altere as propriedades estaticas juntos 

> Configurar comportamento dinamico 

> Clique duas vezes em um item de grupo para editar 
>» Agrupar itens dentro de um tipo de faceplate 


>» Agrupar instancias de faceplate com outros itens 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 


Engenharia eficiente — resolucao de tela e redimensionamento para exibigao 


..#stem_3 [IPC477E 22" MultiTouch PN/IE] > HMI_RT_3 [WinCC Unified PC RT] > Runtime settings —-@ eX 


General 


Identification 


Runtime ID: 


Encrypted transfer 


| Activate encrypted transfer 


Screen 


Resize to display will refer 
size from RT settings 
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Resolucao da tela 


>» Altere a resolucao de tela padrao nas configuragdes de tempo 
de execucgao 


> Aresolucao da tela sera aplicavel apenas para telas recem- 
criadas 


Redimensionar para exibir 


>» Configurar a resolugao da tela nas configuragdes de tempo de 
execuGgao 


>» Redimensionar para exibir ira referir-se ao tamanho das 
configuragoes RT 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Engenharia Eficiente — Suporte de tela grande e manuseio de tamanho adaptavel 


Tamanho adaptavel das alcas 


>» Otamanho depende do fator de zoom usado. Para melhor 
manuseio de telas grandes com pequeno fator de zoom 


Properties 


Suporte para tela grande 


>» Otamanho da tela é suportado até 20.000 x 20.000 pixels 
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WinCC Unified V18 
Engenharia Eficiente — Ordem intuitiva de propriedades e renomeacao de camadas 


< V18 V18 : 
=e a ; Nova ordem de propriedades 


Height 


Pivot point 
Rotation 


> Tradugao alterada de propriedades 


>» Melhor agrupamento de propriedades relacionadas 


» 

> 

> 

» W 
>» Xp 
» 

> 

> 


Size - height 


Size - width 


Renomear camadas no nivel do dispositivo 


> Alterar nomes de camada padrao nas configuragdes de tempo 
de execugao 


>» Cada tela inicialmente usara os nomes de camada padrao 
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WinCC Unified V18 
Engenharia Eficiente — Textos formatados 


0 temperature is 000 °C 
a 


3 REF 4 HK 5 UMA 
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Textos formatados 


> Inserir campos de parametro em propriedades de texto por 
meio de tags 


>» Inserir listas de texto como propriedades de texto de 
informagoes de campo 
> Texto do objeto de tela 
> Entrada da lista de texto 


Entrada de texto direto 


> Suporte de: 
> Cchinés 
> Caracteres Unicode (por exemplo, Alt 0198) 
>» Combinagoes de teclas (por exemplo ,,’ a“) 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Engenharia Eficiente — Encontre e substitua 
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Alterar a cor do objeto 


>» Dialogo classico "Mudar a cor do objeto" 


>» Adicionado possibilidade de filtro 


Localizar e substituir 


>» Afeta todos os textos do editor atual (por exemplo, Tela) 
> Nenhum uso amplo do projeto 


> Usar curingas 


> *para qualquer numero de caracteres 
> ? omitir um unico caractere 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Engenharia Eficiente — Dinamizagao de objetos de tela 


Dinamizacao de graficos de objetos de tela 


» Propriedades graficas de objetos de tela podem ser 
dinamizadas 
> Tag 
> Script 


Intervalo sobreposto 


>» Aviso de sobreposic¢ao de intervalo 
>» Aviso do editor 
>» Aviso do compilador 


entries of the property ‘Background - color’ are overlapping 


Dinamizacao de mascara de bits 


>» Use bit mask para atribuir um valor de propriedade a cada bit 
de um tag para dinamiza¢ao 


ing Alternativ 
Oo 
ol 
Oo 
Oo 
C] 
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WinCC Unified V18 
Engenharia Eficiente — Grade no editor de tela 
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Grade no editor de tela 


> Funcionalidade de encaixe na grade 
> Mostrar/ocultar grade 


> Configuragdes disponiveis em 
> Opcoes / Configuracdes / Visualizagao 
> Guia Layout (para facil acesso) 


Dica de ferramenta 


> Mostrar tipo e nome do objeto de tela 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Engenharia Eficiente — manipulagao de listas de fungoes e recursos 


v | Details view 


Arraste e solte objetos da visualizagao de detalhes PNV 


—— Tags, telas, listas de texto/graficos 


@ Properties 
Properties 
tA — 
zwmAaE Resource list 


Name 


Y General 


Settings 


Ir diretamente para a lista de recursos referenciados 


Tag: HMI_Tag_1 


Resource list: | MyTextList 


Lista de texto / Lista de graficos 
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WinCC Unified V18 
Engenharia Eficiente — Teclas de atalho nos botdes 


Contetido: grafico e texto 7 
Conteudo: grafico ~ 


Contetido: Texto 
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Teclas de atalho para acesso rapido na 
RunTime 


>» Disponivel para: 
> Unified PC 
> VoT 


Mostrar o texto padrao do grafico 


> Ovusuario ja vera no ES o que ele projetou para RT 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Engenharia eficiente — Mostrar conteudo SVG e log de conversao 


conversion information 


Default graphic 


WwW 
d& = pare Conteudo SVG apés a importacao para o portal TIA 


4) Graphic 1 , Mensagens de log de conversao (por exemplo, elemento 
= removido) 
eannel und' from element 'svg' with id 'Layer_1' was remove 
Default graphic a ae i a ae a . ~ . ~ . . . 
= oe Pressione o botao de informagoes para exibir a caixa de 
> Language-dependent ®) Same color informagoes 


_) Grids with error scatt 


| Blurring (anti-aliasing 
4 


Graphic 


> 
Size (pixels): |5 


Format: 


G conversion information 
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WinCC Unified V18 
Engenharia eficiente — Rolagem automatica do editor de tela 


Rolagem automatica 


>» Rolagem automatica horizontal e vertical no editor de tela por 
meio das teclas de seta do mouse e do teclado 
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WinCC Unified V18 
Engenharia automatizada - importagao/exportagao de dados em massa 


ea) * HAnpeee 1 POMATIC PC vtatonl + RE FT_1 eROCT Waiting FCAT) & YAM cage © Cetnutt top tattle [1] 


Converter dados de configuracao usando arquivo 
de texto simpies 


> Use/adapte / estenda em seu ambiente preferido 


> Estrutura de arquivo simples com nome de propriedade: 
formato de valor de propriedade 


a >» Use metodos de importagao e exportacgao da API Openness 


Suporte para todos os itens de tela usando API 


>» Crie todos os itens da tela e dinamize suas propriedades 
usando API 


> Isso inclui controles da Web personalizados e SVGs 
dinamicos também 
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WinCC Unified V18 — Functional Extension 
Gatilho automatico de tags / Manuseio de arquivo aprimorado 


Acionador automatico de tags 
>» Acelere a engenharia de gatilhos de script 


> Configuragao automatica do acionador de tags para 
scripts locais 


Manuseio de arquivos aprimorado por meio de 

scrints Java 

>» Funcoes para manipulacao de pastas genéricas com Java 
Scripts 


> Liste / navegue pelo conteudo de uma pasta especial e 
itere 
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WinCC Unified V18 — Extensao funcional 
Criagao automatica de tags / Manuseio de arquivo aprimorado 


Recursos adicionais 


>» Suporte de pesquisa global para scripts 


Vv 


Pesquisa local para scripts globais 


>» Tratamento de referéncia para funcgdes de script globais e 
aliases 


>» Copie e cole a declaracao de importacao junto com os itens 
da tela 


> Ocultar/exibir a area de defini¢ao global 
>» Representacao visual de itens de tela nao operaveis 
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WinCC Unified V18 
Interface do usuario — novos conceitos de uso 


Zooming 


Panning 
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Gestos permitem novos conceitos de uso para 
melhorar a experiéncia do usuario 


Melhor experiéncia do usuario usando gestos 


> Aumentar / diminuir o zoom nas telas selecionadas, no 
controle de tendéncia, .. Janelas da tela de efeitos (cada 
janela da tela separadamente) 


> Panoramica move a area com zoom em toda a tela (roda do 
dedo / mouse) 


A organizacao permite novos conceitos de uso 
para melhorar a experiéncia do usuario 


> Mostrar / ocultar camadas de tela, 
> por exemplo. dependendo do valor do processo ou do 
nivel de zoom, todo 0 conteudo/elementos dessa 
camada serao afetados 
> Organizacao: mostre mais detalhes da tela dependendo do 
fator de zoom 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Diagnostico - Diagnostico do Sistema 


$7-1500/ET200MP stat... $7-1500/ET200MP stat... S$7-1500/ET200MP stat... 


AP sta... > S7-1500/ET200MP sta » 


$7-1500/ET200MP stat... $7-1500/ET200MP stat... 


iP sta... 
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Diagnostico do sistema 


Monitoramento inteligente e facil do nivel do chao 
de fabrica 


> Controle configurado generico e automatico 


> Informagoes detalhadas de 
> barramento de campo 
> Estacoes de E/S 
> canais de E/S 
> buffer de diagnostico plc 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Diagnostico - Diagnostico de Processo 


GRAPH Overview Control 


InstLiftSeq 


PLC Code Viewer 
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Diagnostico de processo 


Monitoramento abrangente de falhas do processo de 
produg¢ao 


> Visualizagoes genéricas predefinidas 
> Controles S7-GRAPH Overview: visdo geral 
das etapas atuais 
> Visualizagao de codigo PLC para S7- 
GRAPH: Visualizagao de detalhes em 
LAD/FBD 
> Scripts 
> Pule do controle de visdo geral do GRAPH 
para o PLC Code Viewer ou para o TIA 
Portal 
> Fungoes do sistema para operar o PLC 
Code Viewer 


> Suporte de estilo para controles de visdo geral 
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WinCC Unified V18 
Controle de alarme — Obtenha informac6es para a mensagem selecionada 


Controle de alarme 


Obtenha informacoes detalhadas da mensagem 
selecionada via script 


> Exibir informagoes completas de um alarme 
selecionado 
> Exibir as informa¢gdes completas ou 
selecionadas da mensagem em um campo de 
texto na tela ou em um pop-up 
> Analisar as informagoes da mensagem e exibir 
mensagem adicional 


> Recupere as informagoes da mensagem via fungao 
de script ou via gatilho de evento (em uma 
mudang¢a de selec¢ao) no controle 
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WinCC Unified V18 
Parameter Control 
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Tela de receita personalizada no fluxo de 
trabalho do usuario 


Criar tela de receita com objetos de tela basicos 
(controles deslizantes, campos IO, botées....) 


> Obtenha conjuntos de parametros e tipos de 
conjuntos de parametros por meio de scripts 


> Suporte de script da funcionalidade de controle de 


parametro (CreateParameterSet, SaveParameterSet, 
LoadParameterSet, DeleteParameterSet, RenameParameterSet, 
ReadParameterSet, WriteParameterSet) 


> Sincronizagao do conjunto de parametros 


sincronizar conjunto de parametros entre controle 
de parametros 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 


Gerenciamento de usuarios - Autenticagao RFID local para HMI Unified 


Local User Management 


Local Web Client 


+ 
PM-LOGON 
Runtime 


UMC (Ring) 
Server + 
PM-LOGON 
Server 


Local User Management 
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Central User Management 


Autenticacao RFID local para HMI Unified PC 
Runtime 


» Conecte o Leitor RFID ao HMI Unified PC: Todos os Leitores RFID com 
suporte PM-LOGON 


» Atribuir cartoes com PM-LOGON Configurator 


»  Autenticar: estado completo e estado menos de acordo com a 
configuragao, empurre o cartao para 0 leitor, login com dois PIN 
adicionais 


Autenticacao RFID local para HMI Unified Comfort 

Panel 

» Conecte leitores RFID ao HMI Unified Comfort Panel: Siemens 
RF1040R, RF1060R, RF1070R 

» Global (licenga PM-LOGON necessaria): 


» Instale e configure PM-LOGON Server e atribua cartOes com o 
PM-LOGON Configurator 


» Estado completo e estado menos de acordo com a configuragao e 
O tipo de leitor, login com dois PIN adicional 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
Audit & Reporting 


Rastrear operacoes de processo e 
conformidade com GMP 


WinCC Unified Audit Basis (GMP compliance) 


Registros de trilha de auditoria para tags, logs de 
trilha de auditoria e detecgao de manipulagao, 
confirmacao de auditoria e relatorio de trilha de 
auditoria 


> Restaurar segmentos de banco de dados, operagao de 
gerenciamento de usuarios (Login/Logout) 


> Visualize e analise a trilha de auditoria (consulta, filtro, ..) 
> Assinatura Eletrénica 


WinCC Unified Audit Enhanced 
> Assinatura Eletrénica Dupla 


Enhanced 
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WinCC Unified V18 
Reporting 
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Melhorias Continuas 


Configuracao Report 
> Ativar Reporting 


> Caminho de armazenamento do banco de 
dados para relatorios e configuragao 


>» Mostrar grafico no relatorio via |O simbolico 
na lista de texto e graficos 


> Definir o nome do relatorio usando uma tag 
> Colaboragao de tela para controle de relatorio 
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WinCC Unified V18 
Extensibilidade via Openness — GraphQL 


vy GraphQL 


Web client 


myDashboard 
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Use uma nova tecnologia de interface para 
interagir por meio de uma interface com o 
WinCC Unified 
Acesso aos dados do processo WinCC Unified PC 
Runtime via GraphQL — a nova linguagem de consulta 
padronizada para uma API 
>» Use dados do Unified em um aplicativo de terceiros 
(por exemplo, painel personalizado) 


> Use dados de fora na IU unificada 


Conjunto funcional V18: 

¢ Acesso a tags (leitura, grava¢gao, inscricao) 
¢ Acesso ao alarme (leia, assine) 

¢ Autenticagao e autorizagao via UMC 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 
View of Things 


, Use em mais dispositivos ___ 
i= | 7 Engenharia eficiente Ea 2a 


O aplicativo VoT agora também esta 


disponivel para 


O aplicativo VoT pode ser reutilizado, isso 
significa copiado e colado > SIMATIC Software Controller 
> SINUMERIK Toolbox V18 para 


> de um dispositivo no projeto para outro SINUMERIK ONE e 
dispositivo capaz SINUMERIK Motion Control 
: ane > como mastercopy na biblioteca e de volta : 
SIMATIC WinCC Unified V18 ao projeto para um dispositivo compativel Offline download to memory 


View of Things card possible 


Engenharia Eficiente para Visao das Coisas pelo aprimoramento da Engenharia Unificada 


Redimensionamento proporcional de varios 


Telas transparentes . ~ 
Teclas de atalho para acesso rapido em tempo de Manipulacao de camadas objetos de tela pelo mouse 
> Renomear camadas no nivel do Grade 


dispositivo Rolagem automatica no editor de tela 
> Configurar a visibilidade da camada Suporte multilinha no editor de texto do projeto 
> Script: Entrada de texto direto para botdes e rdtulos 


> manipulacdo de camadas Favoritos na grade de propriedades 
> GetClientInfo 
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execuGao 

Dinamizagao de Graficos para Objetos de Tela 
Gatilho automatico de tags para scripts locais 
Tamanho de tela padrao configuravel 

Alterar a cor do objeto 


{<< 4 


WinCC Unified para atender as demandas 
m nossas opcoes de Plant Intelligence prontas 


Opcionais Plant Intelligence 


Calendar 

Gerencie os horarios de trabalho, agora oferecendo 
usabilidade aprimorada e criagao mais facil de relatorios 
baseados em calendario 

Performance Insight 

Obtenha insights de produgao com base no calculo de KPI 
individual, agora permite modificagao e recalculo de KPIs 


Sequence 
Planejamento e adapta¢gao de sequéncias para controlar e 
monitorar processos controlados por receita 


Line Coordination 


Orquestracao de receita e processos controlados por lote com 


base no WinCC Unified 


SIEMENS 


WinCC Unified V18 


Highlights opcionais PI — Performance Insight & Calendar 


—" Me is 


i estilos 


Use estilos predefinidos (Bright / Dark) 


nie 


Fae 


calendario padrao 
2. Editor TIA Portal para 
propriedades de calendario padrao 


nl 
Fee 
_ = -Planejamento da semana 


Copie e cole semanas ja planejadas 


wendy 


FH 


Painel de informacgoes 
Visualizagao rapida de 
mensagens e eventos do usuario 
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fr AN 
ry 
s g 
Daal : Avaliacao / recalculo de longo prazo 


De KPls apos mudang¢a de contexto, por exemplo: inicio de turno 


SIMATIC WinCC Unified V18 


Opcionais PI: Performance Insight & Calendar 
dl Be, 
3% 


Colaboracao na tela 
PFI e controles de calendario 


(¥ PO 


we 


Avaliacgao de analise de causa raiz / tempo 
de inatividade 


BPs 
we 


= 5% 
Controle de painel 


para visualizagao de KPI e operando 


ie 
we 


Runtime 
execucao de configuracgdes de 
controle PFI 


ia 
we 


Configuracao flexivel 
de objetos PFI (KPIs e operandos) 


SIEMENS 


WinCC Unified Performance Insight V18 
Destaque - causa raiz / analise de tempo de inatividade 


Configuracao do relatorio 
Ativar relatorios 


Caminho de armazenamento do banco de 
dados para relatérios e configuracao 


Mostrar grafico no relatorio via |O simbolico 
na lista de texto e graficos 


Definir o nome do relatorio usando uma tag 
Colaboragao de tela para controle de relatorio 
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WinCC Unified — Opcionais Plant Intelligence 
Quando usar Sequence e Line Coordination 


SIEMENS 


...aumente sua visualizagao usando 0 WinCC Unified EE 


...flexivel automatizar processos de produc¢ao controlados por 
receita (por exemplo, para dosagem, mistura, mistura etc. na 
industria de F&B ou também em outras industrias) 


...padronizar processos de produgao de acordo com ISA-88 
...assegurar a qualidade consistente do produto 
...Planeje e gerencie trabalhos em um local central 


SIMATIC HMI 


...monitorar e controlar processos de produgao planejados e em 
exeCucgao 


...registrar e relatar dados de produgao 


... entao Sequence & Line Coordination baseado em WinCC Unified e S7-1500 é a opgao certa. 
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SIEMENS 


WinCC Unified — Opcionais Plant Intelligence 
Sequence e Line Coordination 


Lae = 


WinCC Unified Line Coordination 


PLC-Code WinCC Unified Sequence PLC-Code 
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Line Coordination (LCS) 


Opcao para processos de producao controlados 
por receita baseados em unidades e operacoes 
(SES ou modulos de fungao proprios) 
Coordenacao e monitoramento 
de processos complexos na linha de produgao 
¢ Definicao geral 
de procedimentos completos e receitas em 
nivel de linha 


Sequence (SES) 


Opc¢ao para controle de sequéncia de 

operacoes baseadas em etapas para unidades 

OU maquinas separadas 

* Mudanea rapida de procedimentos no 
processo de produgao com base na hierarquia 
tecnoldgica 

* Limpar visao geral das etapas de fabricacao 
e estado atual 


SIEMENS 


fT 


Manuseio dos parametros 4 
como material 
com ID do material e quantidade 


— 
oo. 


Integracao na Auditoria 
para execugao da operacgao 


% 


Caixa de informacao 
Visualizagao rapida de mensagens e 
eventos contextualizados do sistema 
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Fluxo de trabalho eficiente de criagao e download 
por exemplo. simplificando o tratamento do estado do ciclo de vida 


SIMATIC WinCC Unified V18 


Opcionais Sequence & Line Coordination 


somente SES 


Atribuigao condicional 
como condi¢ao de etapa adicional com 
base no feedback de outro parametro 


ia 


Informagoes especificas da 
unidade na visualizagao do 
processo 

Novos controles “Controle de status da 
unidade” e “Controle da unidade” 


Relatorios acionados 
automaticamente 
apos a conclusao do trabalho 


somente SES 


\ ae 


Runtime 
armazenar configuragao de 
controle permanentemente 


SIEMENS 


| Contact 


Gabriel Muricy 
Gerente de Produto SIMATIC — HMI e SCADA 
mailto:gabriel.muricvy@siemens.com 


Eddie B. Goncalves 
Consultor Técnico 
WinCC Unified 


eddie.goncalves@siemens.com 
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WinCC Unified V18 
Compatibility of Operating Systems 


WinCC Unified PC Runtime installable on ... 


ae Windows 11 


gm Windows Server 2019 


LAT 

4 LA Tin mS 

— Windc 
VVITIU 


\ 


Seite 52 Unrestricted | © Siemens 2022 | DI FA S SUP HMI Sl E M E N S 


SIMATIC WinCC Unified V18 
License Compatibility Engineering 


WinCC Unified (TIA Portal) V18 


Engineering System Unified Unified 


WinCC (TIA Portal) V18 


Comfort WinCC RT WinCC RT 


Panels Advanced Professional 


sg valid for (V16..V18) Comfort | PC Runtime 
Panels 


PC (max.) Sf VS (max.) S AS SY (max.) 
PG (100k) Sv SY (100k) v4 oe, SY (max.) 
PG (10k) V4 WY (10k) v v x 
Comfort! ~ x ~ x x 


1 minimum license for WinCC Unified View of Things 


New customers WinCC Unified: 
The license of WinCC Unified (TIA Portal) is also valid for engineering using WinCC (TIA Portal). 
This applies for versions >= V16. 


Note: No parallel installation of WinCC Professional ES and WinCC Unified ES ! 
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SIMATIC WinCC Unified V18 
License Compatibility Engineering 


WinCC (TIA Portal) V18 WinCC Unified (TIA Portal) V18 


Engineering System Comfort | WinCC inCC RT 
gg Valid for (V11..V18) Panels | RT Adv. Prof. 


WinCC Prof. (max) 4 Y Sima) > VA 
WinCC Prof. (4k) Nd YY AM (4k) =» ~ 
WinCC Prof.(512) AS SZ YW (512) D> AS 
WinCC Advanced AS Ss x ees S 
WinCC Comfort! AS x x => ~ 


1 minimum license for WinCC Unified View of Things 


Comfort Panels PC Runtime 
(100k) 
(10k) 
f (10k) 
(10k) 


x 


Existing customers with WinCC (TIA Portal): The license of WinCC (TIA Portal) is also valid for 


engineering using WinCC Unified (TIA Portal). This applies for versions >= V16. 


Note: No parallel installation of WinCC Professional ES and WinCC Unified ES ! 
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